EXPOSICIÓN TEMPORAL Á 
DAVID ESCALLÓN 
Darién 


MUSEO 


DE ARTE 
MODERNO 


MEDELLÍN - COLOMBIA 


Inauguración 

Miércoles 14 de diciembre de 2016 / 6:30 p.m. 
Hasta 12 de marzo de 2017 

Lab 3 


Museo de Arte Moderno de Medellín 
Carrera 44 4 19A - 100, Ciudad del Río 
T: (4) 4442622 / www.elmamm.org 
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ta 9 da 


En alianza con: 


— —- fl moosvam “a |Ibermuseus 
O mircoLrara NUEVO PAÍS e lbermuseos 


PRE ERmUOrd Lracid 


Agradecimiento especial: Pinturas Tito Pabón 


Fotografía: Alejandro Henao. Edición David Escallón 


